JULIAN 


ADAMS 


NAJDROZSZY MAZ, OJCIEC I DZIADZIUS 
CZLONEK ZBoWiD 


przeżywszy lat 71, zmarł nagle dnia 13 maja 1990 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w piątek 18 maja br. o godz. 9.30 
w kaplicy na cmentarzu w Grębałowie, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 


spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKA, SYNOWIE, ZIĘĆ, WNUCZKI I RODZINA. 


